
J E fouffigné ancien Prévôt du College de Chirurgie , Profefleur Royal des 
Ecoles , Secrétaire perpétuel de l’Académie Royale de Chirurgie , Chirurgien- 
Confiiltant des Armées du Roi, ancien Chirurgien - Major de l’Hôpital de la 
Charité , Cenfeur Royal , AiTocié libre de la Société Royale des Sciences 
de Montpellier , Membre des Académies des Sciences, Belles-Lettres 8c Arts 
de Lyon , de Rouen 8c de Metz , AiTocié Etranger de la Société Royale des 
Sciences de Gottingue , de l’Académie Impériale des Apathilles de Florence, 
Honoraire de la Société Botanique de la même Ville, Doéleur en Chirurgie dans la 
Faculté de Médecine en l’Univerfité de Halle de Magdebourg ; Certifie 


■J COC-fj* 


a affilié exactement à mes Leçons fur la Phyfiologie & l’Hygiène , pendant l’année mil 
èpt cent foixante - A. Paris aux Ecoles Royales de Chirurgie, le Z h ? *, 


Certifié par Nous Prévôt des Ecoles de Chirurgie. 


Vû par moi, Commiflaire nommé par Moniteur le Premier Chirurgien du Roi, pour 
l’infpeélion des Ecoles. 





